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Auszug zur Veroffentlichung 

Rucktrittserklarung 


Betrifft: PueD Incubator Bergkamen GmbH 

Societe a responsabilite limitee 
B203316 


Folgende Person hat am 13/01/2017 das Handeis- und Firmenregister in Kenntnis gesetzt uber ihren Riicktritt als: 

Vorstandsmitglied / Geschaftsfuhrer 

HEROLD Peter 

Adresse 32, Woolacombe Road 

SE3 8QH, London, Royaume-Uni 

Amtsausfiihrung Geschaftsfuhrer 
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